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Plattenflaclien  keine  elektrische  Stromung  stattfindet,  so folgt
aus (2)
(3)                                  U        d0 = 0,
worin wir jetzt  y  als  Function   in   der  Flache   0  betrachten kb'nnen.
Die Grb'sse
(4)                                      fc=U
bezeichnen wir als die Leitfahigkeit der Platte und erhalten aus (3)
(5) ^ '
. dv
Eine Elektrode reprasentiren wir durch einen Punkt e auf der Flache 0, und dann ergiebt sich nach §.166 (6) fiir diesen Punkt die Bedingung
(6)                  tp = — -—   log Q -j- funct. cont.,
worin J die Gesammtintensitat des eintretenden Stromes, also-gleich jh ist. Unter @ konnen wir hier, wenigstens wenn die Elektrode an einem stetig gekrummten Theile der Flache O liegt, ein in dieserFlache gemessenes, von e auslaufendes Linien-element verstehen.
Wenn wir auch flachenhafte Elektroden in der Platte zu-lassen, die sich dann in der Flache 0 als linienformige Elektroden s projiciren, so erhalten wir fiir eine solche Linie aus §. 166 (8)
und wenn wir also
O'A +J2^i) de — dJ
setzen, so dass dJ die durch  das Element ds der Elektrode e eintretende Stromintensitat ist:
Wir fiihren jetzt die Variablen re, y ein, die wir zugleich al& rechtwinklige Coordinaten in einer Ebene E deuten. Einer Curve 6 oder g in der Flache 0 entspricht eine Curve s oder e in der Ebene JE7, und es ist, wenn wir mit dn das Normalenelement anction. Sio wird boim Karteiizoiohnou hiiulig angewandt. Man kann sie darstcllon als Contralprojection der Punkte der KugelHaclie vom Siidpol aus auf dieibrt:
